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Mgr Edward Michał 


ROTTER 


profesor Technikum pocztowego w Krakowie 


przeżywszy lat 60, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 16 grudnia 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani : 


żona, dzieci i rodzina. 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 8'* rano w kościele O. O. Franciszkanów. 


